BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2021 r. Nr 256 (986) 
Taryfy dla ciepła Str. 


Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nr OPO. 4210.14.2021.JPi z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

Sprostowanie w taryfie, stanowiącej załącznik do decyzji z 4 sierpnia 2021 r. 2 
nr OPO.4210.14.2021.JPi w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ANWIL S.A. 

z siedzibą we Włocławku ..............2-..22. 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 256 (986) 10 sierpnia 2021 r. 


PREZES Poznań, 10 sierpnia 2021 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OPO. 4210.14.2021.JPi 


POSTANOWIENIE 


Na podstawie 113 $ 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) 


postanawiam 


sprostować, w taryfie, stanowiącej załącznik do decyzji z 4 sierpnia 2021 r. 
nr 0PO.4210.14.2021.JPi w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ANWIL S.A. z siedzibą we 
Włocławku 


następującą oczywistą omyłkę: 


Część IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, punkt 4.2 Wysokość cen i stawek opłat dla 


grupy odbiorców PP 0,8 
jest: 


„Rozliczenia z odbiorcami z grupy PP 0.8: za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik 


ciepła, dokonywane będą w oparciu o ceny, ustalone wg podanych niżej wzorów: 


Cena za zamówioną moc cieplną(wyrażona w zł/MW/m-c) 
CRuw= 5 364,12 x 0,05 + Cuw xw X 0,95 

Cena ciepła (wyrażona w zł/GJ) 

CRg = 53,53 x 0,05 + Ca ren X 0,95 

Cena nośnika ciepła (wyrażona w zł/Mg) 


CRmc= 3,84 x 0,05 + Cmc rku X 0,95 


gdzie: 

CRuw, CRo, CRme - cena odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła do 
rozliczeń 

z odbiorcami grupy PP 0.8, 

Cuw pkn, Ccj pkn, Cmc rex = cena odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła dla 
źródła PKN ORLEN.” 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 256 (986) 10 sierpnia 2021 r. 


Winno być: 


„Rozliczenia z odbiorcami z grupy PP 0.8: za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik 
ciepła, dokonywane będą w oparciu o ceny, ustalone wg podanych niżej wzorów: 


Cena za zamówioną moc cieplną (wyrażona w zł/MW/m-c) 
CRuw= 5 146,08 x 0,05 + Cuw pra X 0,95 

Cena ciepła (wyrażona w zł/GJ) 

CRg = 51,36 x 0,05 + Carry X 0,95 

Cena nośnika ciepła (wyrażona w zł/Mg) 


CRm= 3,84 x 0,05 + Cmarkn X 0,95 


gdzie: 

CRuw, CRo, CRme - cena odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła do 
rozliczeń z odbiorcami grupy PP 0.8, 

Cuw pkn, Ccj pkn, Cmc rku- Cena Odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła dla 
źródła PKN ORLEN.” 


UZASADNIENIE 


W dniu 4 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nr OPO.4210.14.2021.]Pi w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku. Po wydaniu ww. decyzji 
stwierdzono, iż w załączniku do decyzji zostały zawarte błędne ceny. Błędy te są oczywistymi 
omyłkami. Pismem z 10 sierpnia 2021 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem 
o sprostowanie oczywistej omyłki. Ceny i stawki opłat netto wynikają z przedstawionej przez 
Przedsiębiorstwo kalkulacji zawartej we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Należy 
zaznaczyć, iż błędy te nie miały wpływu na treść rozstrzygnięcia zawartego w decyzji. 


Uwzględniając powyższe - postanowiłem sprostować te oczywiste omyłki. 


POUCZENIE 
1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie tygodniowym od 
dnia doręczenia postanowienia (art. 113 $ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz 
art. 47946 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 479 55 w związku z art. 47932 § 1 i art. 
47947 § 1 tego Kodeksu ). 


2. Zażalenie na postanowienie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu 
Sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę postanowienia w całości lub części (art. 47949 w 
związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego). Zażalenie należy przesłać na 
adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Wielka 20 
61-774 Poznań. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Dyrektor 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Poznaniu 
/-/ 
Lidia Styperek 


